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Antrag 

der Abgeordneten Strauß und Genossen 


betr. Einstellung der Demontage des Ofenhauses III 
bei den Aluminiumwerken in Töging/Bayern. 


Die Bundesregierung wird ersucht, bei der Alliierten Hohen 
Kommission um Beschleunigung und Dringlichkeit dahin zu 
wirken, daß die Demontage des Ofenhauses III bei den 
Aluminiumwerken in Töging/Bayern sofort eingestellt und die 
bereits demontierten Teile nicht abtransportiert werden. 


Bonn, den 17. November 1950 


Strauß Dr. Kleindinst Karpf 

Spies Nellen Stiicklen 

Dr. Solleder Kahn Fudis 

Nicki 


DniA ; Peter Meier, Brnidorf-Sleeb'ffrf 
^.Ueia-Ycrtrieb: Dr. Haut Heger, Andernach, Breite Str. 30 
und Wietbaden, Nietzschesir. 1 



